PERPUSTAKAAN AL-HUDA 
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS 


Alamat: Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532 
E-mail: alhudaperpus@gmail.com, Website: alhudakudus.perpustakaan.co.id 
NPP : 3319011D1009612 


2.2. Sarana/ Fasilitas Fisik Perpustakaan 
2.2.4 Perlengkapan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
2.2.4.9 Persentase jumlah perangkat komputer untuk kegiatan pengelolaan terhadap jumlah 


tenaga perpustakaan 


Persentase jumlah perangkat komputer untuk kegiatan pengelolaan terhadap jumlah tenaga 
perpustakaan pada Perpustakaan Al-Huda adalah sebesar 100 Yo, dengan perhitungan sebagai 


berikut 


banyak komputer 
persentase = ————————— x 100 % 
banyak tenaga perpustakaan 


persentase = ra 100 % 


persentase = 100 % 


2.2.4.10 Jumlah perangkat komputer untuk pemustaka 
Perpustakaan Al-Huda mempunyai 12 komputer yang dapat digunakan oleh pemustaka. 


Komputer tersebut berada di ruang multimedia 


2.2.4.11 Kapasitas kecepatan akses internet (bandwidth) di perpustakaan 
Kapasitas kecepatan akses internet (bandwidth) di perpustakaan Al-Huda sebesar 65Mbps. 


PERPUSTAKAAN 


65 Mbps 


WPA/WPA2-Personal 


lish, S.Ag., M.Pd.I 
21 200604 1 007 


